Mer Prof del K Wiest 


przezywszy lat 32, po krotkich a ciezkich cierpieniach, 
zmarł dnia 22 grudnia 1941 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę dnia 24 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


siostry, brat, bratowa, szwagier i rodzina. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 27 b, m. o godzinie 8 rano w kościele 00. Kapucynów. 
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